Inż. Mieczysław Bicz 


długoletni pracownik Zakładów Związków Azotowych w Tarnowie 
oraz Zakładów Sodowych w Krakowie 


przeżywszy lat 60, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 16 lutego 1956 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 

wiecznego spoczynku, do grobowca rodzinnego nastąpi we wtorek 

dnia 21 bm. o godzinie 14-tej, na który-to smutny obrzęd zapraszają 
w głębokim żalu pogrążeni: 


Żona, dzieci, wnuczka i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 24-go b. m. o godzinie 815 rano 
w kościele paraf. w Tarnowie Zachodnim. 
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